WikipediA 

Wikang Mababang Chinook 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Chinook ay isang wikang patay ng Estados Unidos. 



Lower ehinook 


Tsinuk 

Rehiyon 

Columbia River Valley 

Etnisidad 

140 (2000 census)M 

Naglaho 

(di-batid na petsa)I 2 J 

Pamilyang wika ehinookan 


■ Lower Ohinook 


Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

ehh 




\ Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Estados Unidos ay isang usbong. Makatutulong ka sa 


Wikipedia sa pagpapalawig (https://ti.wikipedia.Org/w/index. php?titie = Wikang_Mababang_Chinook&actio 
n-edit) nito. 


1. Wikang Mababang ehinook (https://www.ethnologue.com/18/language/chh/) at Ethnoiogue 
(18th ed., 2015) 

2. eampbell (1997) Ameriean Indian Languages\ Mithun (2001) The Languages of Native North 
Ameriea 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Mababang_Chinook&oldid=1613718" 


Huling pagbabago: 01:40, 3 Nobyembre 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 























